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No . 


- 4ക 


വാല്യം 2 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ 


28th Karthika 1935 
1935 കാർത്തികം 28 


നമ്പർ 


PART III 
Irrigation Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ( 1) 


( 3 ) 


- 


2 


( 2 ) 
- 16 / ഇഇ /2013-14 ടി ചാക്കോട്ടുകോണം 

ബ്രാഞ്ച് ചാനലിൽ ചെ . 7420 മീറ്ററിലുള്ള 
തവരവിള മാർക്കറ്റ് റോഡ് സ്ലാബിന്റെ 
മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗത്തുള്ളബണ്ട് 
നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണ പണികളും - 
3 11 ,25,000 


28 , 150 


നമ്പർ ഡി6 - 671 / 2008. 

2013 ഒക്ടോബർ 30 . 
-- തിരു വ ന ത പ രം വൻ കിട ജല സേചന വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുയോജ്യരായ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പവ്യത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം 
ചെയ്ത മുദ്ര വച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ത പാ ലിൽ 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസ്മുഖേന 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല .പത 
ദിവസം അവധിയാകു ന്ന പക്ഷം അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം 
ഇതേ സമ യ ങ്ങ ളിൽ ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രിക്കു ന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


17 / ഇഇ / 2013 - 14 - ടി കൊല്ലയിൽ ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിൽ ചെ . 1500 മീറ്ററിനും 2650 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ളചോർച്ച നിവാരണ 
പണികളും സംരക്ഷണ പണികളും - 
R 10,00,000 


25 ,000 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


- ( 1 ) 


- ( 2 ) 


| ( 3 ) 


18 / ഇഇ / 2013 - 14 -- ടി കൊല്ലയിൽ ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിൽ ചെ . 6000 മീറ്ററിനും 6400 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ളചോർച്ച നിവാരണവും 
സംരക്ഷണ പണികളും ചെ . 3800 മീറ്ററിനും 
7000 മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അനുബന്ധ 
പണികളും - ? 10 ,00,000 
19 / ഇഇ / 2013 - 14 - ടി നൊച്ചിയൂർ ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിൽ ചെ . 0 മീറ്ററിനും 4000 മീറ്ററിനും 
ഇടയ്ക്കുള്ളഅകഡക്ടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികളും 
3 12 ,00,000 


25 ,000 


15/ ഇഇ / 2013 - 14 - നെയ്യാർ ജലസേചന 
പദ്ധതി- ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിൽ 
ചെ . 14332 മീറ്ററിലുള്ള 1/ 15 അക്വഡക്ടിന്റെ 
ചോർച്ച അടയ്ക്കുന്ന പണി ? 8,40,000 21,000 


30 , 000 


19th Nov. 2013 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


414 


(1) 


- ( 2 ) 


20 / ഇഇ / 2013 - 14 - നെയ്യാർ ജലസേചന 
പദ്ധതി-- വിഴിഞ്ഞം ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ 
ചെ . 7000 മീറ്റർ മുതൽ 12000 മീറ്റർ 
വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണവും അനുബന്ധ 
പണികളും ? 13, 70 ,000 
21 / ഇഇ/ 2013- 14 ടി - പൂവ്വാർ ഈസ്റ്റ് 
ബ്രാഞ്ച് ചാനലിൽ ചെ . 0 മീറ്ററിനും 1880 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ ? 12,10, 000 


34 , 250 


- കേരള സർക്കാരിന്റെ X 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ 
ജല സേചന വകുപ്പിന് ബാധകമായ പ്രാഥമിക കരാറും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാര പ്പെടുത്തിയ 
ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം 
ചെ യ് തി ട്ടി ല്ലാ ത്ത ദ ർ ഘാ സു ക ൾ നി രു പാ ധി കം 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ജലസേചന 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി . ഒ . ( എം എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 

കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ്, തീയതി 13 - 11- 1997 നിഷ്കർഷിക്കുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങളും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- പൊതു മ രാ മത്ത്, ജല സേ ചന വകുപ്പ് എന്നീ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


30 ,250 


22/ ഇഇ/ 2013 - 14 - ടി -- പൂവാർ ഈസ്റ്റ് 
ബ്രാഞ്ച് ചാനലിൽ ചെ . 10000 മീറ്ററിനും 
14120 മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ ? 14 , 00 ,000 


35 , 000 


23 / ഇഇ/ 2013 - 14 - ടി - നെയ്യാർ ഡാമിന്റെ 
പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇടതുകര 
കനാലിന്റെയും വലതുകര കനാലിന്റെയും 
ബാഞ്ച് കനാലുകളു ടേയും എല്ലാ 
ഭാഗങ്ങളിലും അറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും 

ലെറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ 
? 15, 00 ,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
വൻകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


- (ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


37 ,500 


10 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


24 / ഇഇ/ 2013 - 14 - ടി - നെയ്യാർ ഡാമിൽ 
സ്പിൽവേകുഷ്യന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
മറ്റ് അനുബന്ധ പണികളും 
? 10, 50 ,000 


26,250 


11 


25/ ഇഇ/ 2013 - 14 - - ടി - നെയ്യാർ ഡാമിലെ 
ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പണികളും മറ്റ് അനുബന്ധ പണികളും - 
ൽ 12,00, 000 


30 , 000 


12 


26/ ഇഇ/ 2013- 14 - ടി - വെള്ളായണി വെസ്റ്റ് 
ബാഞ്ച് ചാനലിൽ ചെ . 1000 മീറ്റർ 
മുതൽ 3000 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ 
പുനരുദ്ധാരണവും മറ്റ് അനുബന്ധ 
- പണികളും ? 12, 80, 000 


32 , 000 


ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1, 3, 4 
ഇവയ്ക്ക് ? 1,500 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 1,700 + വാറ്റ്; 
ക്രമനമ്പർ 5, 11 ഇവയ്ക്ക് ? 1,800 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 6 , 8 
ഇവയ്ക്ക് ? 2,100 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 7 - ന് ? 1,900 + വാറ്റ്; 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 7 2,300 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 10 - ന് ? 1,600 + 
വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 12 - ന് ? 2,000 + വാറ്റ്. 
-- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 18 - 11- 2013 , 1 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 21 - 11- 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
21 - 11 - 2013 , 3 .30 മണി. 

ക രാ റു കാ രുടെ യോഗ്യത - " സി - യും അതി നു 
മുകളിലും. 

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 


നമ്പർ ഡി1- 1425 /2007 ( വാല്യം 3). 2013 ഒക്ടോബർ 22 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എക് സി ക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ആശാമം, 
കൊല്ലം, താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് 
ജല വി ഭവ വകു പ്പിൽ രജി സ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത 
യോഗ്യ ത യുള്ള അംഗീകത കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 22- 11 -2013, 
3 മണിവരെ രജി സ്റ്റർ ചെയ്ത ത പാ ലിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
ഈ ആഫീസ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 
3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കു ന്നതാ ണ് . 
ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാർ അവരുടെ 

ലൈസൻസിന്റെ അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പിയും ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
കർശനമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ദിരാ വികാസ് പ്രതം 
നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ലേബർ കോൺടാക്ട് 
സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസ് ഫാറം ലഭിക്കുന്നതിന് ജോയിന്റ് 
രജിസ്ട്രാർ നൽകിയിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 
ഒറിജിനൽ, ഇപ്പോൾ കൈ വശം വച്ചിട്ടുള്ള പണികൾ, 
അവർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി, 
ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പണികൾ സബ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇവയുടെ ഒറിജിനൽ (ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് 
രജിസ്ട്രാർ നൽകിയത്) ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ 
രേഖകളോടൊപ്പം യോഗ്യതാസർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പിയും 
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ നൽകുന്ന മേൽ സൂചിപ്പിച്ച് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒർജിനലും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കൂടാതെ ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലേബർ കോൺടാക്ട് 

കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ ടി പ്രവർത്തിക്കൾക്കായി 
നിയോഗിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ 


19th Nov. 2013 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


415 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


രേഖ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. കേന്ദ 
ഗവൺ മെന്റിന്റെ ധന സഹായത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള 
പ്രവർത്തികൾക്ക് ലേബർ കോൺട്രാക്ടർ സൊസൈറ്റികൾക്ക് 
നിരക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക പരിഗണ ന 
നൽകുന്നതല്ല. 


8 29 / ഇഇ/ എം . ഐ ./ 2013 - 14 - കരുനാഗപ്പള്ളി 

തൊടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എൽ. ഐ . 
സ്റ്റേഷന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ 
റീവ യ റിം ഗും പാ ന ൽ ബാർഡിന്റെ 
സ്റ്റാ നോ ഡ യ സ ഷ ൻ പ ണിക ളു 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ മാത്രം) - 
? 4.40 ലക്ഷം 


| കമ 
നമ്പർ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


- ടെണ്ടർ നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 


11, 000 


( 1 ) 


( 3 ) 


വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി 


1 


23 / ഇ ഇ / എ ം . എ . / 2 013 - 14 - ചവറ 
പഞ്ചായത്തിൽ തെക്കാവ് മുക്കുമുതൽ 
കള്ള്ഷാപ്പ് ജംഗ്ഷനിൽ നിലവിലുള്ള 
കലുങ്കുവരെ ഓടയുടെ നിർമ്മാണം 
? 15 ലക്ഷം 


30 / ഇഇ/ എം . ഐ ./ 2013 - 14 - കരുനാഗപ്പള്ളി 
തഴവ പഞ്ചായത്തിലെ പാവുമ്പ എൽ. ഐ . 
സ്റ്റേഷന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ 
റീവ യ റിം ഗും പാ ന ൽ ബാർഡിന്റെ 
സ്റ്റാ ന്റെ ാ ഡ സ ഷ ൻ പ ണിക ളും 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ മാത്രം) - 
3 2 .99 ലക്ഷം 


7 ,500 


37 , 500 


| 2 24 / ഇ ഇ / എം . എ ./ 2 013 - 14 - നീണ്ടകര 

പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 6 - ൽ കണ്ണാട്ടുകുടി 
ക്ഷേത്രംമുതൽ കായൽവാരംവരെ ഓടയുടെ 
രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണം - ? 15 ലക്ഷം 


37 , 500 


- പുനർ ദർഘാസ് 


ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില ക്രമ നമ്പർ 1, 2 
ഇവയ്ക്ക് ? 2,300 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 1,200 + വാറ്റ്; 
കമ ന മ്പർ 4 - ന് ? 1,500 + വാറ്റ്; കമ ന മ്പർ 5 - ന് 
? 400 + വാറ്റ്; ക്രമ നമ്പർ 6, 8 ഇവയ്ക്ക് ? 900 + വാറ്റ്; 
ക്രമനമ്പർ 7 , 9 ഇവയ്ക്ക് ? 600 + വാറ്റ്. 
- ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 11- 2013 , 1 മണിവരെ. 

-- ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 11 - 2013, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22- 11 - 2013, 
4 മണി. 


3 48 / ഇ ജി എം . എ . / 2 013 - 14 - നീണ്ടകര 
പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 6 - ൽ കണ്ണാട്ടുകുടി 
ക്ഷേത്രംമുതൽ കായൽവാരംവരെ ഓടയുടെ 
നിർമ്മാണം - * 6 ലക്ഷം 


15 , 000 


ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി. 


4 25 / ഇഇ )/ എം . ഐ ./ 2013 - 14 - കരുനാഗപ്പള്ളി 

നി യ ാ ജ ക മ ണ് ഡ ല ത്തിൽ തഴവ 
എൽ. ഐ . സ്റ്റേഷന്റെ റിവാമ്പിംഗ് പണികൾ 
( സിവിൽ) - ? 9.78 ലക്ഷം 


കരാ റു കാരുടെ യോഗ്യത - കമ ന മ്പർ 1, 2, 3 , 4 
ഇവയ്ക്ക് " സി യും ഉപരിയും; മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ ക്ലാസ്സ്. 

- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 1, 2 
ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം; കമ നമ്പർ 3, 4 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം; 
ക്രമ നമ്പർ 5, 7 , 8, 9 ഇവയ്ക്ക് 2 മാസം; കമനമ്പർ 6 - ന് 
3 മാസം. 


24, 500 


5 


26 | ഇ ഇ / എ ം . എ ./ 2 013 - 14 - കുളക്കട 
പഞ്ചായത്തിലെ എൽ. ഐ . സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ 
1- ന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ 
റീ വ യ റിംഗും പാ ന ൽ ബോർഡിന്റെ 
സ്റ്റാ ൻ ഡ സ ഷ ൻ പ ണികളും 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ മാത്രം) - 
7 1.90 ലക്ഷം 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ജലവിഭവ വകുപ്പിലും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


4 , 750 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം, 

- ( ഒപ്പ്) 
കൊല്ലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


6 27 / ഇ ഇ / എം . എ . / 2 013 - 14 - ശൂരനാട് 

പഞ്ചായത്തിലെ എൽ. ഐ . സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ 
1- ന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ 
റീ വ യ റിംഗും പാ ന ൽ ബാർഡിന്റെ 
സ്റ്റാ ന ാ ഡ ത സ ഷൻ പ ണികളും 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ മാത്രം) - 
3 4.33 ലക്ഷം 


പുനർ ലേലപരസ്യം 


10 , 900 


7 


2 8 / ഇ ഇ / എം . എ . / 2 013 - 14 - ശൂരനാട് 
പഞ്ചായത്തിലെ എൽ. ഐ . സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ 
2 - ന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ 
റീ വ യ റിം ഗു ം പാ ന ൽ ബോർഡിന്റെ 
സ്റ്റാ ന്റ ാ ഡ സ ഷ ൻ പ ണികളും 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ മാത്രം) - 
? 2 .72 ലക്ഷം 


നമ്പർ ഡി1- 696 / 2009 . 

2013 ഒക്ടോബർ 21. 
- ഉൾ നാ ടൻ ജല ഗ താ ഗതം കൊല്ലം അസിസ്റ്റന്റ് 
എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിധിയിൽവരുന്ന 
മുണ്ടയ്ക്കൽ വില്ലേജിൽ കൊല്ലം തോടിന്റെ സൈഡിൽ 
അ ഞ്ചയത്ത് ഭാഗത്ത് അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ 
നിൽക്കുന്ന മരം മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി നടത്തിയ 
ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ടി ലേലം 21- 11- 2013 - ന് 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടി മാവ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ച് 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അ ദ്ദേ ഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി ലേലം 


6 , 800 


19th Nov. 2013 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


416 


നിരതദ്രവ്യം 


| കമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
1 ചേർത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വിവിധ 

സ്ഥ ല ങ്ങ ളി ചെല ഒ രു മുട്ടുകളുടെ 
നിർമ്മാണം - 1,96,000 
- വ യ ല ാ ർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ 

സ്ഥ ല ങ്ങ ളി ല ഔ രു മുട്ടുകളുടെ 
നിർമ്മാണം - 1, 86,000 


4 , 900 


4 , 700 


ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാതെ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 10.30 
മണിവരെ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മുദ്രവച്ച് ക്വട്ടേഷനുകൾ 
ലേല നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ കവറുകളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഉൾ നാടൻ ജലഗതാഗത 
ഉ പ വി ഭ - ഗ ം ക ാ ല്ല ത്തി ന്റ ക ാ ര ്യ ാ ല യ ത്തി ൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതോടൊപ്പം താഴെപ്പറയുന്ന 
നിരതദ്രവ്യം കൊല്ലം ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഉപവിഭാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി 
എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ 
താൽ പര്യമുള്ളവർ നിരതദവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും 
കൂടുതൽ തുക ലേലം വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേർക്ക് 
അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തി ക്വട്ടേഷൻ 
സ മ ർ പി ച്ച് ആ ള ി ല ന ന പ ർ ന ാ ് ല ല 
സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അറിയിപ്പ് 
കിട്ടുന്ന മുറയ് ക്ക് നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം സ്വന്തം 
ചെലവിൽ മരം, നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കോ മറ്റ് സ്ഥാവര 
ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ക്കോ നാശം കൂടാതെ മുറിച്ച് 
നീക്കേണ്ടതാണ്. ലേലം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ലേലം 
നിരാകരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ലേലം നടത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


3 കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ 

സ്ഥ ല ങ്ങ ളി ല ഔ രു മുട്ടുകളുടെ 
നിർമ്മാണം - 2,77 , 000 


7 ,000 


ലേല നമ്പർ - 1/ എഇഇ/ 2013 - 14. 


ദർ ഘാസ് ( പമാണത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1, 2 
ഇവയ്ക്ക് 1 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3- ന് ? 600 + വാറ്റ്. 

കരാറുകാരുടെ തരം- " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 12 - 11- 2013 മുതൽ 
എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിലും ദർഘാസ് നൽകുന്ന 
അവസാന തീയതിയായ 15 - 11 - 2013 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ക് 1 
മണിവരെയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്വീകരിക്കുന്ന നിശ്ചിത വില 
( മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല ) രൊക്കം പണമായോ 
മണിയോർഡർ ആയോ രേഖാമൂലം അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. തൊഴിലാളി സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ചും 
രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത്, ഇറിഗേഷൻ 
എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധകമാണ്. 


ലേലത്തിന്റെ വിശദ വിവരം - മാവ് (ഒരെണ്ണം). 


ന 


നിരതദ്രവ്യം 


? 600. 


മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട കാലാവധി - 20 ദിവസം. 


ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ബോട്ടു ജെട്ടിക്ക് സമീപം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കൊല്ലം. 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
എം . ഐ . സബ്ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ചേർത്തല . 

എഞ്ചിനീയർ. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1 ടി.എൻ.1/2013 -14 . 

2013 ഒക്ടോബർ 25. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചേർത്തല മൈനർ 
ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 19 - 11- 2013 , 
3 .30 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യിൽ ( ഡി ) - യും 
അതിനുമുകളിലുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാർ 
നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീക ത തൊഴിലാളി പ്രവർത്തിയുടെ പേരുവിവരം 
രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ സ്പീഡ് പോസ്റ്റോ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ 
വഴിയോ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
( കൊറിയറായോ നേരിട്ടോ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല) 
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഓഫീസറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെടു ത്തിയിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർ ഘാസുകൾ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . അന്നേ ദിവസം 
അ വ ധി യാ യാൽ അടുത്ത ദിവസം ദർ ഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റ് 
നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 


നമ്പർ ഡിബി/ 781/ 2013. 

2013 ഒക്ടോബർ 10. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പെരുമ്പാവൂർ 
- മെക്കാനിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പണിക്ക് മെക്കാനിക്കൽ 
ജോലികളിൽ മുൻപരിചയമുള്ള ജലസേചന വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ നമ്പർ 3 / 2013 - 14 . 


പവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 
എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മുളവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ഹെഡ് 
റെഗുലേറ്റർ ഷട്ടർ മെക്കാനിസത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
അനുബന്ധ ജോലികളും ? 1,45,000. 

നിരതദ്രവ്യം - 3,650 . 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ? 400 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം - " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 
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- കേരള പൊതുമരാ മ ത്ത് / ജ ല സ ചന വകു പ്പില 
ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- - 15 - 11- 2013 മുതൽ 20 - 11 - 2013, 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 20 - 11 - 2013, 4 മണിവരെ. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 - 11 - 2013 , 4.30 മണി. 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർ ഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർ ത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ഹൈഡ്രോളജി ഡെപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, 
തൃശ്ശൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
മെക്കാനിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, 

- ( ഒപ്പ്) 
പെരുമ്പാവൂർ, 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഇരിങ്ങോൾ പി . ഒ . 

- എഞ്ചിനീയർ. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി5 / 1113 / 2006. 

2013 ഒക്ടോബർ 24. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ത്യശ്ശൂർ ഹഡാളജി 
ഡിവി ഷൻ എക് സികട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ വ ത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ഇൻഡ്യൻ 
തപാൽ വകുപ്പുവഴി രജിസ്റ്റേർഡായോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായോ 
മാത്രം ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാ കു ന്ന 
കാല താമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തര വാദിയാകു ന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേദിവസം 3.30 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തു മാ ണ് . ഏതെങ്കിലും 
കാര ണ വ ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി യാ യി രു ന്നാൽ 
അ തി ന ടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


നമ്പർ ഡി - ബി - 01/ 2013 - 14. 

| 2013 ഒക്ടോബർ 28. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ത്യശ്ശൂർ ഹൈഡാളജി 
സബ് ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
പവ്യ ത്തി യു ടെ പേരെഴു തി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ഇൻഡ്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 
രജി സ്റ്റോർ ഡായോ സ് പീഡ് പോസ്റ്റായോ മാത്രം 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാല താമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തര വാദിയാകുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേദിവസം 3 .30 - ന് ഡെ പട്ടി 
ഡയറക്ടറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാ ന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തു മാ ണ് . ഏ ത ങ്കിലും 
കാര ണ വ ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവ ധി യാ യി രു ന്നാൽ 
അ തി ന ടു ത്ത പവ്യത്തി ദിവസം ദ ർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ -D1- 199 / WKY/ 2013 - 14. 

പവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 
മോഡേണൈസേഷൻ - എച്ച്. ഐ . എസ്. വടക്കാഞ്ചേരി 
സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള വാഴാനി ഫുള്ളി ഴ്ത്തമാറ്റിക്ക് 
സ്റ്റേഷന്റെയും ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വെതർ സ്റ്റേഷന്റെയും നിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 2,95,000. 
- നിരതദ്രവ്യം - ? 7,400. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 600 + വാറ്റ്. 

ദർ ഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
19 - 11 - 2013 , 20 - 11- 2013, 21- 11 - 2013 , 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി - 21 - 11 -2013 . 
കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും . 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 3 മാസം. 

ദർഘാസുക ളോ ടൊപ്പം ? 100- ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ 
( പാഥ മിക ഉട മ്പടി ഒപ്പിട്ടു അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . 
നിര തദവ്യം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ 
നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും 
മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
നിര ത ദ വ്യം കെട്ടിവയ് ക്കാ ത്ത തു മാ യ ദർഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
1 3 / ഇ . ഇ . ഹ ( ഡ ാ ള ജി / 2013 - 14 
മോഡേണൈസേഷൻ - എച്ച്. ഐ . എസ്. 
കോഴിക്കോട് ഹൈഡാളജി സെക്ഷന്റെ 
കീഴിൽ കോര പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കണയൻകോട് 
പാലത്തിനു സമീപം പുതിയ റിവർ ഗേജ് 
സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം ? 4,75,000 

11, 900 
4 / ഇ . ഇ . ഹ ഡ ാ ള ജി / 2013 - 14 
മോഡേണൈസേഷൻ - എച്ച്. ഐ . എസ്. 
മഞ്ചേരി ഹൈഡാളജി സെക്ഷന്റെ 
കീഴിൽ ചാലിയാർ നദീതടത്തിൽ നിലമ്പൂരിൽ 
ഫുള്ളി കൈമാറ്റിക്ക് സ്റ്റേഷനും ആട്ടോമാറ്റിക്ക് 
വെതർ സ്റ്റേഷനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടിയുള്ള പണികളും ഇരുമ്പുവേലി 
നിർമ്മാണവും- ? 4,05,000 

10 , 200 
- 6 / ഇ . ഇ . ഹ ( ഡ ാ ള ജി / 2 013 - 14 
മോഡേണൈസേഷൻ - എച്ച്. ഐ . എസ്. 
പാലക്കാട് ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷന്റെ 
കീഴിൽ ശിരുവാണി നദിയിൽ കോട്ടത്തറ 
പാലത്തിനു സമീപം പുതിയ റിവർ ഗേജ് 
സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം ? 4,77,000 

12 , 000 
- 9 / ഇ . ഇ . ഹ ഡാ ള ജി / 2 0 13 - 14 
മോഡേണൈസേഷൻ - എച്ച്. ഐ . എസ്. 
പാലക്കാട് ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷന്റെ 
കീഴിൽ മീൻകര ഡാമിൽ ആട്ടോമാറ്റിക്ക് 
വെതർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടിയുള്ള ഇരുമ്പുവേലി നിർമ്മാണം - 
3, 50, 000 

8 , 800 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് പമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
950 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 7 900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3- ന് ? 1, 000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 3 700 + വാറ്റ്. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതികളും 
സമയവും 13 -11-2013, 15- 11 - 2013, 16- 11- 2013 വരെ പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 21- 11- 2013, 3 മണി. 


നമ്പർ ഡി1/ ടി .എൻ. 2013- 14 ( 3). 2013 ഒക്ടോബർ 28. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പാലക്കാട് ചെറു കിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പവ്യ ത്തി കൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യുള്ള 
കരാറു കാ രിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ത പാലിൽ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയി മാത്രം 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്ത ര വാ ദിയാകുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ 26 - 11 - 2013 , 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം 
അവധിയായി രു ന്നാൽ അതി ന ടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദ ർ ഘാ സു കൾ പരി ഗ ണിക്കുന്ന താ ണ് . ദർ ഘാ സിന്റെ 
കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം 
ആയിരിക്കും. 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 3 മാസം. 

പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ഹൈഡ്രോളജി 
ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

- കേരള ജലസേചന പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ " ഡി 
ക്ലാസ്സോ അതിനുമുകളിലോ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ 
കരാ റു കാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യ മാ വു ക യു ള്ളൂ . 
ദർ ഘാസ് സംബ ന്ധ മായ വിവ ര ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പ് 
വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പമാണം വാങ്ങി ക്കു വാൻ രജി സ് ട ഷ ൻ കാർ ഡ് 
കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
? 100 - ന്റെ മുദ്രപ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടു അടക്കം 
ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യം എക് സി ക ട്ടീവ് 
എ ബി നീ യ റുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത 
തുക യ് ക്കു ള്ള തും അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏതു സമയത്തും 
മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
നിര ത ദ വ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാ ത്ത തു മായ ദർ ഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 


12 , 100 


- 1 / 2 013 - 14 - ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു 
കുളം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ- പട്ടാമ്പി ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ കോട്ടോളിപാടം പൊതു 
കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ 
( പുനർ ദർഘാസ്) ? 4,81,325 
6 | 2013 - 14 - SDF - MLA s- ചെർപ്പുളശ്ശേരി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാറൽമണ്ണ ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ മോട്ടോർ & പമ്പ് 
സൈറ്റുകളുടെ അടിയന്തിര കേടുപാട് തീർക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ ? 2,00,000 


10 , 000 


- നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ്പത്രംഎന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഇന്ദിരാ 
വികാസ് പ്രതങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 
8 / 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കേരള 
പൊതുമരാമത്ത്/ ജല സേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


ദർ ഘാസ് പമാ ണത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് { 400 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 11- 2013 - ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 
| 1 മണിവരെ. 


കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - " സി യും അതിനുമുകളിലും. 


-- ജി . ഒ. ( എം .എസ്.) നമ്പർ 135/ 97 / കോ . ഓപ്. തീയതി 
13 - 11 - 1997 -ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ 
ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 3 
വർഷത്തെ പണി പൂർത്തി യാ ക്കി യ തിന്റെ രേഖ കൾ 
ബന്ധപ്പെട്ട ആഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. 
യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് പേമെന്റ്നൽകുന്നതല്ല. 


പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ കാലാവധി കമനമ്പർ 1- ന് 
4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 3 മാസം. 

- ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവ ര ങ്ങളും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ പര സ് പരം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത താ കു ന്നു . ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
100 ( നൂറുരൂപ ) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരി ക്ക ണം . നിര ത ദ വ്യം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത 
തുക യ് ക്കു ള്ളതും അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏത് സമയത്തും 
മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വ യ് ക്കാ ത്ത തു മായ ദർ ഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ ( 2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ഹൈഡാളജി ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. - 
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ഏറ്റെടുത്ത് നട ത്തുന്ന കരാ റു കാ രൻ നിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചിലവിന്റെ ഒരുശതമാനം നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ഫണ്ടി ലേക്ക് നൽകു വാൻ 
ബാധ്യസ്ഥ നാ ണ് . കേരള പൊതു മ രാ മ ത്ത്, ജല സേചന 
വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - X 400 + വാറ്റ് + സെസ്സ്. 

ദർഘാസ് (പമാ ണ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 11- 2013 മുതൽ 19 - 11- 2013 വൈകുന്നേരം 3 
മണിവരെ. 


- ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 25- 11- 2013 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25 - 11- 2013, 
3.30 മണി. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
പാലക്കാട്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


| പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി കമനമ്പർ 1 - ന് 
3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2 മാസം. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി2 - ടി . എൻ./ 2013 - 14. 

2013 ഒക്ടോബർ 25. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടികാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന 
പദ്ധതി സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കു 
വേണ്ടി കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ 
നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാ റു കാ രിൽ 
നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും മുദ്രവെച്ചതും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത്ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ 
കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ര ജി സ് റ്റേർഡ് തപാലിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കു ന്നതാണ് 
( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ) . ദ ർ ഘാസുകൾ താഴെ 
പറയുന്ന തീയതിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അ ധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ സ്വീകരിക്കുന്നതും നിശ്ചിത സമയത്ത് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
കരാറുകാർ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ടെണ്ടർ 
തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം അതേ സമയത്ത് ടെണ്ടറുകൾ 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം - " ഡി യും " ഡി - യ് ക്ക് 
മുകളിലും. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ ദർഘാസ് 
പമാണത്തിന്റെ വിലയടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്ക് രണ്ട് ദശാംശ 
സംഖ്യയിലേക്ക് നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കേരള 
പൊതു മരാമത്ത്/ ജല സേചന വകു പ്പിൽ ദർഘാസിനെ 
സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധ ക മാ ണ് . ദർഘാസിനോ ടൊപ്പം ? 100 (നൂറ്) - ന്റെ 
മുദ്രപത ത്തിൽ ( പാഥമിക ഉട മ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതും നിര തദവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറ ത്ത ക്ക വി ധ ത്തിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി 
വ യാ ത്ത തു മായ ദർഘാ സു കൾ നിര സിക്കു ന്ന താണ്. 
1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
നിയ മ ത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് അ നു സ രിച്ച് പണികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
ചിലവിന്റെ ഒരുശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


- 1 


1/2013- 14 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി - 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2013 - 14 
വർഷത്തിൽ കെ . പി. ഐ . പി. കനാലിലൂടെ 
സുഗമമായ ജലവിതരണത്തിനുവേണ്ടി 
ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിൽ 52, 000 കി. 
മീറ്ററിനും 61 /710 കി. മീറ്ററിനിടയിലും 
അതിന്റെ എല്ലാ വിതരണികളിലും ഇടിഞ്ഞു 
വീണ മണ്ണും ചെളിയും ചപ്പുചവറുകളും 
നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ? 2,00,000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

കെ . പി . ഐ . പി . കനാൽ 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2, 
ചെർപ്പുളശ്ശേരി പി. ഒ., 
പാലക്കാട് ജില്ല , 
പിൻ- 679 503, 
ഫോൺ: 0466 2282109. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


5 ,000 


2 


2/ 2013 -14 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി - 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 2013 - 14 
വർഷത്തിൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരി കെ . പി . ഐ . പി . 
ഓഫീസിന്റെയും ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ? 60,000 


നമ്പർ ഡി1 - 336 / 99 / 2012 - 13 . 

- 2013 ഒക്ടോബർ 18 . 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന 
പദ്ധതി സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2 കല്ലടിക്കോട് അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ 
വകുപ്പിലെ നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും 
മുദ്രവെച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം 


1 , 500 
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IRRIGATION DEPARTMENT 


420 


( 2 ) 


4 


ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ മാത്രം 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ). 
ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ സ്വീകരിക്കുന്നതും നിശ്ചിത സമയത്ത് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
കരാറുകാർ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ദർഘാസ് 
തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
അവധിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം അതേ 
സമയത്ത് ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


4 / 2013 - 14 -കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇടതുകര 
പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെ . 10 / 940 കി . മീ . 
മുതൽ 23/ 00 കി. മീ. വരെയുള്ള (മൂന്ന് 
എണ്ണം) നീർപാലത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ 
തീർക്കൽ ( ചെ . 11 / 00 മീറ്റർ , ചെ . 15 /600 
മീറ്റർ, ചെ . 19 / 00 മീറ്റർ ) { 3,00,000 


7 ,500 


5 


5 /2013 - 14 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി - 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2013 - 14 - ലെ 
കരിബ ഉപകനാലിന്റെ നമ്പർ 1 ചെ . 2 / 500 
കി . മീ . മുതൽ 4 / 490 കി . മീ . വരെ 
മണ്ണും ചളിയും മാറ്റലും മറ്റ് അറ്റകുറ്റ 
പണികളും ? 3,00,000 


കമ 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

- (2 ) 


7 , 500 


( 1 ) 


( 3 ) 


- 6 /2013 -14 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി - 

വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - വേങ്ങശ്ശേരി 
ഉപകനാലിന്റെ ചെ . 3/ 00 കി . മീ . മുതൽ 
5 / 00 കി . മീ . വരെ കേടുപാടുകൾ 
തീർക്കലും 4 / 800 കി. മീ . പാലത്തിന്റെ 
കേടുപാടുകൾ തീർക്കലും ? 3,00, 000 


7, 500 


1/2013 -14 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി - 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇടതുകര 
പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെ . 2/ 500 കി . മീ . 
മുതൽ 10 / 940 കി . മീ . വരെ 2013 - 14 
കാലയളവിൽ സുഗമമായി ജലവിതരണം 
നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ചളിയും മണ്ണും 
അ ട ഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഓവുകളിലേയും 

സെഫണിലേയും മണ്ണ് മാറ്റുക, കനാൽ 
ബണ്ട്ബലപ്പെടുത്തുക, മണ്ണ് നിറച്ച ചാക്ക് 
ഉപയോഗിച്ച് ബണ്ട് നേരെയാക്കുക, 

തൊഴിലാളികളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക 
തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ? 2,00,000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1, 2, 3 
ഇവയ് ക്ക് ? 400 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, മറ്റുള്ളവയ് ക്ക് 
? 600 + വാറ്റ് + സെസ്സ്. 

- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 11 - 2013 മുതൽ 16 - 11 - 2013 വൈകുന്നേരം 3 
മണിവരെ. 


5 , 000 


ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 20 - 11 - 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 11 - 2013, 4 മണി. 


2 /2013 - 14 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇടതുകര 
പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെ . 10 / 940 കി . മീ . 
മുതൽ 23/ 00 കി. മീ . വരെ 2013- 14 
കാലയളവിൽ സുഗമമായി ജലവിതരണം 
നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ചളിയും മണ്ണും 
അ ടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഓവുകളിലേയും 

സെഫണിലേയും മണ്ണ് മാറ്റുക, കനാൽ 
ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തുക, മണ്ണ് നിറച്ച ചാക്ക് 
ഉപയോഗിച്ച് ബണ്ട് നേരേയാക്കുക, 

താഴിലാളികളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക 
തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ 1 2,00,000 


- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3 
ഇവയ്ക്ക് 2013 - 14 - ലെ ജലവിതരണം കഴിയുന്നതുവരെ, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 


5 , 000 


3 / 2013- 14- കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇടതുകര 
പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെ . 23 / 00 കി . മീ . 
മുതൽ 33 / 00 കി . മീ . വരെ 2013- 14 
കാലയളവിൽ സുഗമമായി ജലവിതരണം 
നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ചളിയും മണ്ണും 
അ ട ഞ്ഞു കിട ക്കു ന്ന ഓവുകളിലേയും 

സെഫണിലേയും മണ്ണ് മാറ്റുക, കനാൽ 
ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തുക, മണ്ണ് നിറച്ച ചാക്ക് 
ഉപയോഗിച്ച് ബണ്ട് നേരേയാക്കുക, 

തൊഴിലാളികളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക 
തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ? 1,00,000 


കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം - “ ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങളും 
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കല്ലടിക്കോടുള്ള 
അസിസ്റ്റന്റ് എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യ റുടെ 
കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വിലയടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള 
പൊതു മരാമത്ത്/ ജല വിഭവ വകു പ്പിൽ ദർഘാസിനെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ? 100 
(നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതും നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 


2 ,500 


19th Nov. 2013 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


421 


| പാഥ മിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാ ത്തതും കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - " സി യും അതിനുമുകളിലും. 
ആ വ ശ്യ മാ യ നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വ യ് ക്കാ ത്ത തു മാ യ 

കരാറുകാർ നിരതദ്രവ്യത്തിനു പുറമെ ? 25, 000 
ദ ർ ഘാ സു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 1989- ലെ കേരള 

രജിസ്റ്റേർഡ് സോൾവൻ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റോ തത്തുല്യ 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി നിയമത്തിലെ 8 ( 2 ) 
വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന 

തുകയ്ക്കുള്ള ട്രഷറി സേവിംഗ് സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ 
ക രാ റു കാ രൻ പവ്യത്തിയുടെ മൊത്തം ചില വിന്റെ 

(എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പ്ളഡ്ജ് ചെയ്തത്) 
ഒരുശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 

സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസ് 

ഫോറം വാങ്ങുമ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുവാൻ ആ പ്രദേശത്തെ 
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി 

നോട്ടറി പബ്ളിക്കിനെക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗസറ്റഡ് 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2 

ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കൊണ്ടോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അപേക്ഷകന്റെ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

അടുത്ത കാലത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

ഫോട്ടോകൂടി അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
കല്ലടിക്കോട്, പാലക്കാട് ജില്ല , 

( ഒപ്പ്) 
പിൻ- 678 596, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഫോൺ: 04924 247030 

- എഞ്ചിനീയർ. 

എഞ്ചി നീ യറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

സമയത്തിനുമുമ്പായി ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം 

പണമായി അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
നമ്പർ ഡി4.- ടി .എൻ. 5/ 2013- 14 . 2013 ഒക്ടോബർ 24. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മലപ്പുറം ചെറു കിട കാരണ വശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പമാണത്തിന്റെ ഏകദേശ വിലയാണ് മുകളിൽ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പവ്യ ത്തി ക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട - കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ 
യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ചതും വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് 
പവ്യ ത്തിയുടെ പേരും നമ്പരും ആലേഖനം 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസിൽ 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 

പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ ( ലേബർ 
ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 

കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ 
ദർഘാസ് ദിവസം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 3.30 മണിക്ക് തത്സമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ സഹിതം നേരിട്ട് 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 

ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോദർഘാസുകൾ 

- അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. പ്രസ്തുത ദിവസം സർക്കാർ അവധി തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ടി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസ് വഴി - ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം 
അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ടു നൽകുന്നതോ ആയ 

ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ തകരാറുമൂലമോ 

ദർഘാസ് ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ 
മറ്റോ കാല താ മസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊരു 

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം പണമായി 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . എക് സികട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ 
അത് സ്വീക രി ക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ 
ആയിരിക്കും. 

അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചതുമായ 

നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും 25/ 2013 -14 - വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ചാലിയാർ 

ദർഘാസിനൊപ്പം ? 100 (നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ശരിയായ 
പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച കവണക്കല്ല് റെഗുലേറ്റർ കം 

വിധത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി, ടി . ആർ. 5 രശീതിയോ 
ബിഡ്ജിന്റെ 1 - 4 - 2014 മുതൽ 31- 3 - 2015 വരെയുള്ള ടോൾ 

അതിന്റെ പകർപ്പോ എന്നിവ വെയ്ക്കാത്ത ദർഘാസുകളും 
പിരിവ് (പുനർ ദർഘാസ്) { 8,97 ,600. 

കവറിന്റെ പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നമ്പരും എഴുതാത്ത 
നിരതദ്രവ്യം ? 22, 450 . 

ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളെ 

സംബന്ധിച്ച് ജല വിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ? 1, 500 + വാറ്റ്. 

ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതിയും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി 
സമയവും - താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസിൽ നിന്നും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 
12- 11- 2013 മുതൽ 15 - 11- 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 
ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം 
20 - 11 - 2013 , 3 മണിവരെ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 

- ( ഒപ്പ്) 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20- 11- 2013 , കാര്യാലയം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
3 . 30 മണി. 

മലപ്പുറം. 

എഞ്ചിനീയർ. 


19th Nov . 2013] 
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ക്വട്ടേഷൻ/ ലേല പരസ്യം 

ലേലസംഖ്യ പരമാവധി വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൽസമയം 

ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതും ലേലത്തിലോ ക്വട്ടേഷനിലോ 
നമ്പർ എ4.- 3112 / 2013 . 

2013 ഒക്ടോബർ 18 . 

കൂടുതൽ തുക എന്ന് പരിശോധിച്ച് കൂടുതലുള്ള തുകയ്ക്ക് 
ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ മലപ്പുറം ഇറിഗേഷൻ 

ലേലം കൊള്ളാനുള്ള അവകാശം താൽക്കാലികമായി 
ഡിവിഷനിൽ പൊന്നാനി ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷന്റെ 

ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ക്വട്ടേഷൻ/ ലേലം കൊണ്ടയാൾ മുഴുവൻ 
കീഴിൽ വരുന്ന ജലസേചന വിഭാഗത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള 

ക്വട്ടേഷൻ/ ലേല തുകയും അതിന്റെ 13.5 % വാറ്റും കൂടാതെ 
ഫ് ളഡ് ബാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന 54 തെങ്ങ്, 30 കുമ്പിൾ, 

ക്വട്ടേഷൻ/ ലേല തുകയും അതിന്റെ 13 .5 % വാറ്റും കൂടിയുള്ള 
1 കറുമ്പിൽ, 1 ഉങ്ങ്, 3 പുളി, 3 കാര , 1 പുന്ന, 1 മാവ്, 

വിലയുടെ 5 % വന വികസന നികുതിയും അപ്പോൾതന്നെ 
1 പന , 1 കൊന്ന , 8 മഴമരം, 1 അയനി, 1 ഇലവ് ആകെ 106 

അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ക്വട്ടേഷൻ ലേലം കൊണ്ടയാൾ ക്വട്ടേഷൻ 

ലേലം ഉറപ്പിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ എഗ്രിമെന്റ് 
മരങ്ങൾ കർമ്മാ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി മുറിച്ച് 
മാറ്റുന്നതിന് 13 -6 - 2013- ലെ മലപ്പുറം സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി 

വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ക്വട്ടേഷൻ/ ലേലം കൊള്ളാത്തവരുടെ 
അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ എ . 286/ 2013 ( ത . തീ ) 

നിരതദ്രവ്യം ലേലം മുഴുവനായി തീർന്ന ഉടൻതന്നെ മടക്കി 
നമ്പർ പ്രകാരം അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മരങ്ങളുടെ 

കൊടുക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത ദിവസം ലേലം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ 

അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം രാവിലെ 10 മണിക്ക് ലേലം 
മൊത്തം വില സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് 
കൺസർവേറ്റർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ? 96 , 172 ആണ്. 

തുടങ്ങുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷൻ/ ലേലം കൊണ്ടയാൾ ക്വട്ടേഷൻ 
ഇതുപ്രകാരം മുകളിൽ പറഞ്ഞ 106 മരങ്ങൾ മുറിച്ച് നീക്കി 

ലേലം കൊണ്ട് വസ്തുക്കളായ 54 തെങ്ങ്, 30 കുമ്പിൾ 

1 കറുമ്പിൽ, 1 ഉങ്ങ്, 3 പുളി, 3 കാര, 1 പുന്ന, 1 മാവ്, 
ആയതിന്റെ ആദായം എടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിർദ്ദിഷ്ട 

1 പന , 1 കൊന്ന, 8 മഴമരം, 1 അയനി, 1 ഇലവ് ആകെ 106 
ഫോറത്തിൽ ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ക്വട്ടേഷൻ 
ഫോറങ്ങൾ 16 - 11- 2013 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 

- മരങ്ങൾ ക്വട്ടേഷൻ/ ലേലം ഉറപ്പിച്ച അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച തീയതി 
പൊന്നാനി ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 

മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം പൊന്നാനി ഇറിഗേഷൻ സബ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 

ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് 

അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും സ്വന്തം ചെലവിലും 

ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ ഫോറം ലഭിച്ച് 
ഓഫീസിൽ 19 - 11- 2013 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 

അല്ലാത്ത പക്ഷം പസ്തുത മരങ്ങൾ പുനർ ലേലം 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷൻ ഫോറം വിലയായി 

നടത്തുന്നതാണ്. ആദ്യം ക്വട്ടേഷൻ/ ലേലം കൊണ്ടയാൾ 
400 -ം നിലവിലുള്ള 5 % വാറ്റും കൂടിയ സംഖ്യ 

അടച്ച തുക സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതാണ്. 
ഈടാക്കുന്നതാണ്. 

ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ നിലവിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ 

നിബന്ധനകളും ഈ ക്വട്ടേഷൻ/ ലേലത്തിനും 
ക്വട്ടേഷനോടൊപ്പം 3 2,450 നിരതദ്രവ്യം നൽകേണ്ടതാണ്. 

ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് 
നിരതദ്രവ്യം ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും 

മാത്രമേ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അർഹത 
മലപ്പുറം ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊന്നാനി 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കണം. 

ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
നിരതദ്രവ്യമില്ലാത്ത ക്വട്ടേഷനുകൾ സാധു വാ യി 

എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയവർ ലേല ദിവസം 

ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് അന്വേഷിച്ച് 
ലേല സ്ഥലത്ത് നിശ്ചിത സമയത്തുതന്നെഎത്തേണ്ടതും 

- അറിയാവുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷൻ/ ലേല വിൽപ്പനയിൽ 
ക്വട്ടേഷൻ താൽക്കാലികമായി സ്വീകരിച്ചാൽ ക്വട്ടേഷൻ തുക 

പങ്കെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ക്വട്ടേഷൻ 
അപ്പോൾതന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ക്വട്ടേഷനുകൾ 

സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള 
ലേലവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിമാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

മരങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും അളവുകളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും 
ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അവരുടെ 

കണ്ട് പരിശോധിച്ച് ബോദ്ധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ക്വട്ടേഷൻ/ ലേലം 
സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസവും കയ്യൊപ്പും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 

ഉറപ്പിച്ചശേഷം ഈ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു 
ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും 

പരാതികളും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
വാങ്ങി സമർപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

- ( ഒപ്പ്) 
പൂർണ്ണമായ തിരിച്ചറിയലിന് കഴിയുന്നതും ഏതെങ്കിലും 

കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് നൽകിയതോ ആയ രേഖകൾ ( ഡവിംഗ് 
ലൈസൻസ്, പാസ്പോർട്ട്, വോട്ടർ ഐഡൻഡിറ്റി കാർഡ് 

എഞ്ചിനീയർ. 

മലപ്പുറം. 
തുടങ്ങിയ രേഖകളിൽ ഏതെങ്കിലും) നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ലേലം നടത്തുന്ന 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം 
രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തവരെ യാതൊരു കാരണവശാലും 

നമ്പർ ഡി2 - 06 / 2013 - 14. 

2013 ഒക്ടോബർ 30 . 
ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല . 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ചെറു കിട ജല സേ ചന 
പരസ്യലേലം 21- 11 - 2013 -ാം തീയതി പൊന്നാനി ഇറിഗേഷൻ 
സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികട്ടീവ് 

വിഭാഗം കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ വച്ച് മലപ്പുറം ഇറിഗേഷൻ 

താഴെ ചേർ ത്തി രി ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ് 
ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അ ദ്ദേ ഹം 

യോഗ്യ ത യുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ നടത്തുന്നതാണ്. - മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ 
ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ലേലം - പേര് പുറത്ത്ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ 
തുടങ്ങുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പായി ? 2,450 നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 26 - 11- 2013- ന് 
കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

വൈകു ന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും 


19th Nov . 2013 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


423 


അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 - ന് തൽസമയം ഹാജരുള്ള 
കരാ റു കാ രുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ എക് സി ക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യ റോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
ദർ ഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് 
എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . കൊറിയർ 
സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ 
മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുവിധ 
ഉത്ത ര വാ ദി ത്വവും ഏറ്റെടു ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സിന്റെ 
കാലാ വധി അ ത് സ്വീക രി ക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 
മാസമായിരിക്കും. 


| സം 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


1 4 / 2013 - 14 - ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കുളം 

നവീകരണം - രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിൽ 
കു പ്പാ ട ത ത്തി ൻ താ ഴെ കുളം 
( പോയിലേക്കണ്ടം) നവീകരണം - 6,02 ,506 


- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും 
എക്സ്സിക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
23- 11- 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില രൊക്കം പണമായോ മണി ഓർ ഡ റായോ അടച്ച് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ 23 - 11 - 2013 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കു ശേഷം 
യാതൊരു കാര ണ വശാലും ലഭിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സ് 
പ്രമാണം അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ? 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റും റ്റി ആർ- 5 രസീതും വെക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഉത്തരവ് ജി. ഒ. ( പി ) 84 / 97/ പി. ഡബ്ലു . ഡി . 
ആന്റ് ടി തീയതി 19 - 8- 1997 - ൽ പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ 
ആഗ ഹി ക്കുന്ന കരാ റു കാർ ( ലേ ബർ കോൺടാക്റ്റ് 
സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെ ടെ ) അ വരുടെ രജി സ് ട്രേ ഷൻ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ 
കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന 
പണികളുടെആകെ അടങ്കൽ ത്തു ക യുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
അതാത് രജി സ് ടാ റിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദ ർ ഘാ സ് 
ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് കോർ 
ബാങ്കിംഗ് സംവി ധാ നമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ 
അക്കൗണ്ട്ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ടതും പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ട് 
നമ്പർ ടെണ്ടറിൽ തെറ്റു കൂ ടാതെ രേഖപ്പെടുത്തി സ്വയം 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ പ്രവൃത്തിയുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകേണ്ട പണം ഇ - പേയ്മെന്റ് 
സംവിധാനത്തിലൂടെ മേൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിക കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്രസ്തുത പ്രതിക സമർപ്പിക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ നിരുപാധികം 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

- 1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ 
നിയമത്തിലെ 8 (2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽ പണികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ രൊക്കം ചെലവിന്റെ ഒരു 
ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
ബില്ലിൽ നിന്നും നൽകേണ്ടതാണ്. ജലസേചന വകുപ്പിലെ 
ദർഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിക്കുന്ന മറ്റെ ല്ലാ വ്യ വ സ്ഥ കളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


15 ,100 


13 , 650 


37, 450 


2 5 / 2013 - 14 ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കുളം 

നവീക്ഷണം മടായി പഞ്ചായത്തിൽ ചൂരിക്കാട് 

കുളം നവീകരണം ? 5,45,488 
3 6/ 2013 - 14 - ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കുളം 

നവീക ര ണം - എഴോം പഞ്ചായത്തിൽ 
അമ്പലക്കുളം നവീകരണം - 14 ,97,092 
7/ 2013 - 14- ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കുളം 
നവീകരണം - പരിയാരം പഞ്ചായത്തിൽ 
ഏത്തൻകുളം നവീകരണം - 13,35,208 
5 12 / 2013 -14 - ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കുളം 

നവീകരണം--- കൊളച്ചേരിപഞ്ചായത്തിൽ 
കിസ്സാൻകുളം നവീകരണം - 8,99,485 


33 , 400 


25 ,550 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 7 1,300 + 
വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 2 - ന് - 1, 100 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 3 - ന് 
3 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 3 2, 100 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 
5 - ന് ? 1,500 + വാറ്റ്. 

- കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - കമനമ്പർ 2 - ന് " ഡി യും 
അതിനുമുകളിലും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " സി യും അതിനുമുകളിലും. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം, കണ്ണൂർ- 2 . 
ഫോൺ- 0497 2700117 . 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


- പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി -6 മാസം. 


